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1. Общие указания 

Метроном электронный предназначен для задания и кон¬ 
троля темпа исполнения при обучении и игре на музыкаль¬ 
ных инструментах. Устройство может быть использовано в 
репетиционной работе музыкантов, в том числе исполните¬ 
лями на инструментах ударной группы. Метроном может за¬ 
давать любой темп музыкального исполнения от Дагдо до 
Ргевѣо при помощи тактового звукового «щелчка» и свето¬ 
вого сигнала. 


2. Краткое описание 

Конструктивно метроном выполнен в пластмассовом кор¬ 
пусе с вынесенным блоком питания. На передней панели 
метронома • расположены переключатель задания темпа и 
световой индикатор такта. На боковой поверхности метро¬ 
нома расположен регулятор уровня громкости. 


3. Основные технические характеристики 

Напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц 


Темп 

Частота 

Ударов/мин 

Гц 

Ьагео 

45 

0.75 

Ьепіо 

52 

0.87 

Агіащо 

60 

1 

Апсіапіе 

70 

1.17 

АшІапТто 

82 

1.37 

Могіегаіо 

96 

1.6 

АИеегеИо 

112 

1.87 

АНекго 

132 

2.2 

Ѵіѵо 

154 

2.57 

РгезТо 

180 

3 


Погрешность задания темпа не превышает 3%. 

















4. Правила хранения 

Допустимый срок хранения метронома - 24 месяца. 

Метроном в течение гарантийного срока хранения должен 
храниться в упаковке изготовителя при температуре окру¬ 
жающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности 
до 80%. 


5. Указания по технике безопасности 

Во избежании несчастных случаев категорически запре¬ 
щается эксплуатировать метроном с механическим повреж¬ 
дением корпуса блока питания. 

Оберегайте устройство от сильных механических ударов. 
Следите за сохранностью шнура питания метронома. 


6. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует безотказную работу метронома 
в течении 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию. 

В течение срока гарантии обнаруженные производствен¬ 
ные дефекты устраняются изготовителем при предъявлении 

настоящего паспорта с отмевкой о дате продажи, , при ей 
отсутствии срок гарантии исчисляется со дня выпуска его 
изготовителем. 

Для ремонта и замены принимаются метрономы, не под¬ 
вергавшиеся вскрытию и не имеющие механических повреж¬ 
дений . 


Адрес для предъявления претензий : 

454048 г. Челябинск ул. Доватора 38 


Гарантийный талон 

Дата выпуска _ 3“ 6р л 

Дата продажи 
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